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असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , दिसम्बर 7 , 2017 / अग्रहायण 16 , 1939 
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7 , 2017 /AGRAHAYANA 16 , 1939 


सं . 3373] 
No. 3373] 


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
( भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 23 नवम्बर, 2017 
का . आ . 3845( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक ( को ) में संशोधन किया गया/किये 
गये हैं । 

अनुसूची 


क्रम | भारतीय मानकों की संख्या , वर्ष एवं संशोधन की संख्या 
संख्या शीर्षक 

और तिथि 


कॉलम ( 3) के संशोधन की 

प्रतिस्थापन तिथि 


वह तिथि, जब तक 
मानक कॉलम ( 3) में 
दर्शाई गए संशोधन के 
बिना लागू रहेगा 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


22 नवम्बर, 2017 


22 नवम्बर , 2017 


( 3 ) 
आई एस 3646 ( भाग 1) : 1992 भीतरी | संशोधन संख्या 1 
प्रदीपन के लिये रीति संहिता भाग 1 नवम्बर , 2017 
भीतरी प्रकाश व्यवस्था करने की सामान्य 
अपेक्षाएं और सिफारिशें (पहला 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 5339 : 2004 शिशुओं के लिए संशोधन संख्या 2 
स्किन पाउडर -विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) | नवम्बर , 2017 
| आई एस 5383 : 2006 टूथ पाउडर - | संशोधन संख्या 2 
| विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

नवम्बर , 2017 


2. 


22 नवम्बर , 2017 


22 नवम्बर , 2017 


22 नवम्बर , 2017 


22 नवम्बर , 2017 
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4 . आई एस 13360 ( भाग 2 / अनुभाग 4 ) : संशोधन संख्या 1 22 नवम्बर , 2017 22 नवम्बर , 2017 

1999/ आई एस ओ 2818 : 1994 नवम्बर , 2017 
प्लास्टिक - परिक्षण पद्धतियाँ भाग 2 
परीक्षण नमूने लेना और निर्मित करना 
अनुभाग 4 मशीन द्वारा परीक्षण के लिए 

नमूने तैयार करना ( पहला पुनरीक्षण ) 
5 . . आई एस 13360 ( भाग 2/ अनुभाग 9 ) : | संशोधन संख्या 1 22 नवम्बर , 2017 22 नवम्बर , 2017 

2000/ आई एसओ 294- 2 : 1996 नवम्बर , 2017 
प्लास्टिक - परिक्षण पद्धतियाँ भाग 2 
परीक्षण बानगियों की तैयारी और नमूने 
लेना अनुभाग 9 ताप स्थायी सामग्री की 
परीक्षण बानगियों का अन्तःक्षेपण संचकन 

- छोटे तन्य सरिए 
6 . | आई एस 13360 ( भाग 6/ अनुभाग 19 ) : संशोधन संख्या 1 22 नवम्बर, 2017 22 नवम्बर , 2017 

2001 / आई एस ओ 4589- 2 : 1996 नवम्बर , 2017 
प्लास्टिक -परिक्षण पद्धतियाँ भाग 6 
तापीय गुणधर्म अनुभाग 19 ऑक्सीजन 
सूचकांक निर्देशन द्वारा ज्वलनशीलता - 

परिवेश ताप परिक्षण 
7 . आई एस / आई एस ओ 14855 - 2 : 2007 | संशोधन संख्या 1 22 नवम्बर , 2017 22 नवम्बर, 2017 
नियंत्रिक - संघटक स्थितियों में प्लास्टिक | 

| नवम्बर , 2017 
सामग्री की अंतिम ( अल्टिमेट ) ऑक्सीजैव 
विघटनीयता ज्ञात करना - उत्पन्न कार्बन 
डाइऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा पद्धति 
भाग 2 प्रयोगशाला- स्केल परीक्षण में 
उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रोवी 

मीटरी मापन 
8. आई एस 15792 : 2008 भूमि जल का संशोधन संख्या 1 22 नवम्बर , 2017 ___ 22 नवम्बर, 2017 
कृत्रिम पुनःपूरण – मार्गदर्शिका 

नवम्बर , 2017 
इस भारतीय संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरों, मानक भवन , 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 
क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , 
भुवनेश्वर , कोयम्बतूर , गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, नागपुर, पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय 
संशोधनों को http :// www. standardsbis .inद्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है । 

[ संदर्भ :PUB/ 3/5/ 2017- 18] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs) 
( BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd November, 2017 
S .O . 3845 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian 
Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian 
Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued : 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 


SI. 


No., Year and Title of the 

Indian Standards 


No. and year of 
the amendment 


No. 


1 Date of 
Establishment of 
the Amendment 
at column ( 3) 


Date till which the 
Standard without 
amendment as 

mentioned at 
Column (3 ) shall 
remain in force 


( 4 ) 


(5 ) 
22 Nov., 2017 


1 . 


2 . 


22 Nov., 2017 


3 . 


22 Nov ., 2017 


4 . 


22 Nov., 2017 


5 . 


22 Nov., 2017 


(2 ) 

( 3 ) 
IS 3646 (Part 1) : 1992 Code of Practice | Amendment No. 1 22 Nov ., 2017 
for Interior Illumination Part 1 General November, 2017 
Requirement and Recommendations for 
Working Interiors (First Revision ) 
IS 5339 : 2004 Skin Powder for Infants - Amendment No. 2 / 22 Nov ., 2017 
Specification (Second Revision ) 

November , 2017 
IS 5383 : 2006 Tooth Powder - | Amendment No. 2 22 Nov ., 2017 
Specification (Second Revision ) 

November, 2017 
IS 13360 ( Part 2 /Sec 4 ) : 1999 /ISO 2818 : Amendment No. 1 | 22 Nov., 2017 
1994 Plastics – Methods of Testing Part 2 November, 2017 
Sampling and Preparation of Test 
Specimens Section 4 Preparation of Test 
Specimen by Machining ( First Revision ) 
IS 13360 (Part 2 /Sec 9) : 2000 /ISO 294 - 2 : Amendment No . 1 22 Nov., 2017 
1996 Plastics - Methods of Testing | November , 2017 
Part 2 Sampling and Preparation of Test 
Specimens Section 9 Injection Moulding of 
Test Specimens of Thermoplastic Materials 
- Small Tensile Bars 
IS 13360 (Part 6 /Sec 19 ) : 2001/ISO 4589- 2 Amendment No . 1 i 22 Nov., 2017 
: 1996 Plastics – Methods of Testing Part 6 | November, 2017 
Thermal Properties Section 19 
Flammability by Oxygen Index – Ambient 
Temperature Test 
IS /ISO 14855 -2 : 2007 Determination of Amendment No. 1 | 22 Nov ., 2017 
the Ultimate Aerobic Biodegradability of November, 2017 
Plastic Materials Under Controlled 
Composting Conditions - Method by 
Analysis of Evolved Carbon Dioxide Part 2 
Gravimetric Measurement of Carbon 
Dioxide Evolved in a Laboratory - Scale 
Test 
IS 15792 : 2008 Artificial Recharge to Amendment No. 1 Date of CA s 
Ground Water - Guidelines 

November , 2017 approval 


6 . 


22 Nov., 2017 


22 Nov., 2017 


8 . 


Date of CA s 

approval 


Copy of these Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards , Manak Bhavan , 9 
Bahadur Shah Zafar Marg , New Delhi- 110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata , Chandigarh , 
Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal , Bhubaneswar, Coimbatore , 
Guwahati , Hyderabad , Jaipur , Nagpur, Patna , Pune , Kochi. Online purchase of Indian Amendments can be 
made at http ://www .standardbis . in . 

[Ref: PUB /3 /5 / 2017 -18 ] 
C . B . SINGH , Addl. Director General 
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